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t	p in Centimeter                j		
	NH4Br + NH3		c
°0.	fest           |         fliissig		
— 10	42,7	40,5                         2,76	
—   5	57,7	51.2	'2, 7 '2
0	68,8	63,5	2,68
+   5	77,0	78,0	'2.64
6,5	81,5	81,5	2,63
10	—	94,2	2,59
15	—	113,2	2,55
20	—	135,0	2,50
+ 25	—	159,0	2,45
Die Spannung des Gases (NH3) nimmt uber der festen Phase ngsainer ab mit fallender Temperatur als fiber der fliissigen, analog im Beispiel far BUG und S02.
Die bisber studirten Gleicbgewicbte beziehen sich auf Verhaltnisse, e mit Teinperatur und Druck variiren. Ich fiihre weitere, von dem-Iben Forscher und von anderen studirte Gleicbgewichte bei con-anten Temperaturen an, bei welchen die Mengenverhaltnisse der ;offe geandert werden.
Es handelt sicb um das Gleichgewicht zwischen wasserigen osungen von Saliniak und Eisenchlorid l) mit einfachen Salzen, Doppel-Jzen und Mischkrystallen. Die Losung besteht in NH4C1 undFeC]3 L H20.
Das Salz, mit dem die Losung im Gleichgewicnt sein kann, war e201G + 12H20, das Doppelsalz 4 N H4 01 Fe2 Cl,; + 2 H2 0. Ueber .e Zusammensetzung der Mischkrystalle besteht trotz der eingehen-m spateren Ontersuchungen von E. C. J. Mohr2) keine Sicher-ait. Nach dieseu handelt es sich wahrscheinlich um das vorgenannte oppelsalz, gemiscbt mit Salm'iak.
Bakhuis Roozeboom hat die Gleichgewichte bei 15° C. studirt, . C. J. Mobr hat diese Untersuchung nochmals ausgefuhrt und sie arch solche bei 25°, 35°, 45° vervollstandigt3). Die Gleichgewichts-irven haben bei diesen verschiedenen Temperaturen sehr ahnlichen erlauf. Sie bestehen je aus drei Theilen, die sich zu zweien an nander schliessen, so dass man vollstandige Gleichgewichtscurven si jeder Temperatur mit je zwei Einknickungen hat, Nimmt man als bscissen die AnzaW Molekeln NH4C1 auf 100 H20, als Ordinaten die itsprechende Anzahl Molekeln FeCl3 auf 100 H20, so sind die drei
1)   Zeitschr. f. physik. Chern., Bd. 10, S. 147 ff.
2)  1. c. Bd. 27, Si 216 if.
3)   1. c.erfolgt werden, falls der feste Korper mit 3NH:i fehlt; die zusammen-gehorigen Zahlen sind:nn nun-inehr enthalt die Losung immer weniger HBr als das Hydrat im Ver-haltniss zu II20, und steigenden Temperaturen entsprechen durchweg steigende Drucke. Die zusammengehorigen Zahlen sind:
